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چکیده 

ایران ازنظر آب‌وهوایی در ناحیه‌ای خشک قرار دارد. ازاین‌روی» شرایط اقلیمی آن به‌گونه‌ای است که در 
گذشته و حال» عنصر آب موردتوجه ویژه‌ای قرارگرفته شاه درواقع چگونگی استفاده و بهره‌برداری از آب» 
همواره در فرهنگ ایرانی از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار بوده است. به همین سبب. این انديشه بخش 
قابل‌توجهی از تاریخ معماری ایران را به خود اختصاص داده است. ایرانیان با به‌کارگیری سازه‌هایی چون 
آب‌انبارها» سعی در بالا بردن میزان بهره‌برداری از آب ر داشتند. احداثت آب‌انبار برای ذخیره آب در فصول پر 
آب و استفاده از آن در فصل‌های کمآب صورت می‌گرفت. این مخازن با توجه به شرایط اقلیمی و شاخصه‌های 
جتماعی» فرهنگی و مذهبی هر منطقه از طراحی و معماری خاصی برخوردار بوده است. این ساختارهای سنتی 
در بسیاری از نواحی مورد بهره‌برداری عمومی قرارگرفته است. وضعیت اقلیمی خشک و کم آب مناطق شرقی 
پران» به‌ویژه در استان خراسان جنوبی منجر به ساخت آب‌انبارهای بسیاری در این منطقه شده است. شهرستان 
فردوس یکی از مناطق این استان است که آب‌انبارهای متعددی از آن. برجای‌مانده است. در میان آن‌هاء؛ 
آب‌انبارهای قرایی و خانکوک و حوض‌انبار سیدی دارای کتیبه‌های موقوفی است. ساخت بناهای وقفی» نشان از 
علاقه نیکوکاران در یاری‌رساندن به دیگر مردم و موجب گستردگی آبادانی اقتصادی هر شهر بود. این بناها 
توسط میراث فرهنگی استان خراسان جنوبی موردبررسی اولیه قرارگرفته‌اند. اما تاکنون مطالعه روشمندی بر 
روی آن‌ها انجام‌نشده و همچنین در هیچ جایی بدان» اشاره نشده است. بنابراین ضرورت و اهمیت این تحقیق 
بیان می‌گردد. هدف این پژوهش, مطالعه و بررسی سه بنای یادشده است. این تحقیق ازنظر هدف بنیادی و 
ازنظر روش» در زمره تحقیق‌های تاریخی است. یافته‌اندوزی داده‌ها به دو شیوه بررسی میدانی و منابع 
کتابخانه‌ای انجام گرفته است. نتایج مطالعات بیانگر تنوع سازه‌های معماری بوده و وقف‌نامه‌های آن‌ها می‌تواند 
منابع ارزشمندی جهت تبیین ساختار معماری بنا و همچنین فضای سیاسیء اجتماعی و فرهنگی دوره ساخت بنا 
وازگان کلیدی: 
آب‌انبان حوض‌انبار کتیبهه وقف‌نامه. فردوس. 


۱- کارشناس ارشد باستان‌شناسی» دانشگاه سیستان و بلوچستان. 
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۳ - دانشجوی د کترای باستان‌شناسی» دانشگاه بوعلی سینا همدان. 


۶ فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه خراسان بزرگ 

مقدمه 

نیاز ضروری به آب موجب شده که این مایه حیات همواره در 
تاریخ و فرهنگ ایران از جایگاه والایی برخوردار شود. اين مهم 
رام وا ناه هی نع دیون قاس از اسلام 
مشاهده نمود. معماری ارزشمند آب‌انبار بیانگر توجه ویژه جوامع 
روستایی و شهری برای بهره‌برداری درست و منطقی از آب بوده 
امه نها مضه وان هون شش ی ده که 
مردمان کوهستان و حتی سواحل دریای خزر نیز به اهمیت و 
ارزش این سازه پی برده بودند. بنابراین آب‌انبارها از سازه‌های 
عمومی سنتی در بافت‌های تاریخی شهرها بوده‌اند. 

فن ساختمان و شیوه معماری در سازه آب‌انبارها از مهندسی 
دقیقی برخوردار است. چراکه سازندگان اين بناها با نکته‌سنجی و 
دقت بسیار به مسائلی چون؛ میزان فشار آب بر کف و سطح 
آب‌انبار پوشش داخلی و برونی آب‌انباره تهویه, تصفیه و بهداشت 
آب توجه کامل داشته‌اند (راستی و دیگران» ۱۳۸۹: ۱). این 
سازه‌ها از ویژگی‌های ارزشمندی برخوردار بودنده زیرا اغلب آن‌ها 
ز یک نقشه و یک شکل واحد پیروی نمی‌کردند. بلکه معماران 
ین سازه‌ها با در نظر گرفتن کلیت و کاربری» برای آن اشکال 
گوناگونی را طرح‌ریزی می‌کردند. البته معماری بومی نیز نقش 
بسزایی در چگونگی ساختار این بناها داشته است. از نکات 


قابل‌توجه اين سازه‌ها وجود انواع آبانبارهای خصوصی و 
همگانی است. ازآنجاکه این سازه‌ها آب آشامیدنی مردم را تأمین 


می‌کرد. از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. به همین دلیل بسیاری 
از ساخت این سازه‌ها توسط مردم به‌ویژه خیرین صورت گرفته 
است. اين مهم را از وقف‌نامه‌های برجای‌مانده از بناها می‌توان 
دریافت. در ناحیه فردوس شاهد بسیاری از سازه‌های ذخیره آب 
ازجمله آب‌انبارها و حوض‌نبارها هستیم. طی بررسی‌های صورت 
گرفته در سال ۱۳۸۳ (اسدیان و اسفهرود» حوض‌انبار سیدی 
توسط سازمان میراث فرهنگی ثبت و طی بررسی‌های مجدد در 
سال ۱۳۹۱ (عنانی) دو آب‌انبار خانکوک و قرایی مورد ارزیابی 
قرار گرفت. از میان تمامی آب‌انبارهای بررسی‌شده شهر فردوس 
در سال ۱۳۹۱ آب‌انبارهای قرایی و خانکوک و حوض‌نبار 
سید ذازای وقف‌نابه هد هرجند خعناد قراوانی از این آثار 
وقفنامه داشته که بنا به دلایلی از بين رفته و در حال حاضر 
تبیین ساختار معماری بنا و همچنین فضای سیاسی, اجتماعی و 
فرهنگی آن دوران باشند. اين پژوهش در پی یافتن مضامین 


کتیبه‌های به‌دست‌آمده از آب‌انبارهای شهرستان فردوس و 
اف وم کرد تفت آباقارشای یوار اس برخه ست: 
ازآنجاکه امروزه در کشورمان ایران با بحران بسیار جدی آب 
مواجه هستیم. ضروری است برای میزان ذخیره و بهره‌برداری از 
منابع آبی به‌ویژه در مناطق کم‌آب. از روش‌های گوناگون 
بخصوص روش‌های سنتی که حاصل قرن‌ها تجربه است» کمک 
رف ای فا هرق و بطات یه تاد فان 
شهرستان فردوس می‌پردازد و در صدد است در راستای این 
هدف گامی مهم بردارد. 


. در آمدی بر مفهوم و کارکرد آب‌انبارها در ایران 
۱ 
و خشک‌شدن تدریجی رودهاء زمین‌ساز انديشه ذخیره آب 
به‌صورت بند و قنات و آب‌انبار در ذهن انسان گردید (قبادیان. 
۵ ۲۹۰۸). معماری با شناخت قوانین فیزیکی آب و درک 
است. 

عنصر آب در راه‌های کاروانی و بناهای میان راه جنبه حیاتی 
داشت. معماری آب‌انبار با گنبد و بادگیرهایش نه‌تنها سمبل آب» 
بلکه سمبل شهر و آبادی است. معماری شایان توجه آب‌انبارها 
به سبب ذخیره و بهره‌برداری از آب شکل گرفت و به دلیل نقش 
مهمی که آب در زندگی روزمره مردم داشت به‌صورت کانونی 
زنده برای محلات درآمده و بناهای مهم شهر از قبیل مسجد. 
حسینیه‌ها و بازار اطراف آن شکل گرفت. (علم‌الهدی» ۱۳۸۳: 
٩‏ علاوه بر اين. وجود آب‌انبارها در مرکز شهر و هم‌جواری با 
مساجد» عاملی دیگر در بهبود وضع اقتصادی یک شهر بود. 
زیباسازی شهر نیز از دیگر مزایای آب‌انبار محسوب می‌شود 
(صالحی و9 فرستاده» 2-۳۱ ۵۲ 

قدیمی‌ترین آب‌انبار ایران یا به عبارتی مخزن آب در ایران منبع 
آب شهر ایلامی دوراونتاش در چنازنبیل خوزستان است که 
سابقه تاریخی آن به حدود ۳۵۰۰ سال پیش بازمی‌گردد 
(ورجاوند. 2۳۶۸ ۳۵2۸ در دوره تاریخی» شاهان برای رفاه حال 
تأمین آب مبادرت می‌ورزیدند (کیانی» ۱۳۸۷: ۲۳۱). قدیمی‌ترین 
دیلمی (سده چهارم هجری قمری)» در یکی از سه قلعه استخر 
فارس با ۲۰ ستون بناشده است (273 :2014 ,تصطع0255). 


اتاتار شام مازههای آي راستت که با عاویی. شاف آنانه 
وف اشارم ها یگمه ی ای اه ایام هه ایک شاه مه 
است. این سازه معماری به‌منظور ذخیره آب آشامیدنی برای 
کم‌آبی در تابستان» در شهرهاء روستاها» دژهاه در مسیر راه‌های 
کارواسراها و در دل کوه‌ها ساخته‌شیده ات (معماریان۰ ۱۳۹۶ 
در برخی نقاط چون بیرجند «نبار» حوض, برکه. مصنع, 
مصنعه و در دیگر شهرهای ایران با نام‌هایی چون مرغک در 
ساوه «هود». احتمالا صورتی دیگر از حوض (در خور و بیابانک) 
خوانده می‌شود (فرخ‌یان ۱۳۸۶: ۳۴). اصولاً نحوه استقرار آب‌انبار 
در روستاها و شهرها با توجه به عوامل زیر بوده است: ۱- 
سهولت دسترسی به آب قنات برای تأمین منبع آبی آب‌انبار. ۲- 
دسترسی بهتر مردم محل به آب‌انبارها. ۲- تعداد آن‌ها در بافت 
با توجه به نیاز ساکنان (معماریان» ۱۳۹۰: ۱۷). 

با توجه به مطالعات برخی محققین, آب‌انبارها به دو گروه کلی 
عمومی و خصوصی تقسیم می‌شوند (کیانی». ۱۳۸۲: ۱۶). 
مایا آب هاش یا یه کزیه آباتا رها 
صحرایی» روستایی و شهری خلاصه می‌کند (معماریان» ۱۳۹۰: 
۶۵ 

بسیاری از پژوهشگران معتقدند که آب‌انبار از سه قسمت تنوره یا 
خزینه. بادگیر و پاشیر و پلکان تشکیل شده است (پیرنیا 9 
افسر۱۳۷۰: ۱۲۶). قهرمانی» آب‌انبارها را ازنظر معماری شامل نه 
بخش؛ گنبد» راهروی پلکانی» پاشیه شیر بادگیر روزنه تهوبه, 
سردر تزیینی» سکوی استراحت و کتیبه قلمداد نموده است 
(قهرمانی» ۱۳۷۵: ۱۲۹-۱۳۰ حسین فرخ‌یار نیز ویژگی‌ها و 
عناصر تشکیل‌دهنده آب‌انبار در شهر کاشان را در هشت قسمت 
فتتمیندی رم ی نت۱9 توق ساخت (ویرگی‌های :شا ختمانی: و 


اجرایی) ۲- مخزن آب‌انبار ۳- راچینه (راهپله) ۴- پاشیر ۵- 
سردر ۶ستزیینات ۷- بادگیر ۸- فضاهای مشترک با ساختمان 
آب‌انبار (فرخ‌یان ۱۳۸۶: ۶۵). 

تنوره یا خزینه با اشکال هندسی دایره یا چهارگوش ساخته 
می‌شده و بر فراز آن گنبدی قرار می‌گرفت که دارای منفذی بود. 
ژرفای برخی از این خزینه‌ها حدود ۸ تا ٩‏ متر بوده و در زیر 
زمین ساخته می‌شده و برای خنکی و عدم هرزروی آب از کف 
دیگر آب‌انبار بادگیر است این سازه از بالای ساختمان آب‌انبار به 
خزینه و گاه تا سطح آب می رسد. برخی از بادگیرهای آب‌انبارها 
چهارگوش و بعضی هشت‌گوش بوده‌اند و با تیفه‌های عمودی که 


به آن اصطلاح پره می‌گفتند. مجهز شده‌اند تا باد خنک به سطح 
آب پرسد و هوای گرم به بیرون منتقل شود. در برخی از نقاط 
ایران آب‌انبار از چهار طرف بادگیر دارند (پیرنیا و افسر ۱۳۷۰: 
۶ برای دسترسی به پاشیر آب‌انبار نیز با عبور از سردر 
به‌وسیله پله‌هایی که در قسمت راچینه از سنگ تعبیه‌شده 


می‌توان به پاشیر دست‌یافت. در پایین‌ترین قسمت راهپله‌ها به 
فضای مربع شکل یا نصف هشت‌گوش می‌رسیم که در آن پاشیر 
و شیر بزرگ برنجی متصل به مخزن قرار دارد (فرخ‌یاره ۱۳۸۶: 
۲ تعداد پلکان یک آبگیر با ارتفاع خزینهه تغییر می‌کرد 
(معماریان» ۱۳۹۰: ۲۸). بسیاری پلکان برای دسترسی بهتر به 
آب بوده است (همان. ۷ یکی دیگر از عناصر آب‌انبار سردر ن 
است که در اغلب نمونه‌های آن دارای تزیینات است. بسیاری از 
این آب‌انبارها به یاری کتیبه‌های سردر قابل‌شناسایی‌اند. در دو 
سوی سردر نی سکوهای پهنی قرار دارد (کیانی» ۱۳۸۷: ۲۲۸). 
سردر تزیینی» عاملی برای زیباتر شدن این بنا در شهر یا روستا 
بود. کتیبه‌های وقفی به‌طورمعمول, در سردر بنای آب‌انبار جای 


۲ آب‌انبارها در خراسان 

آب‌انبارها بسته به شرایط اقلیمی و اجتماعی هر منطقه» طراحی 
متفاوتی دارند. همچنین معماری چنین بناهایی در مناطق 
مختلف تحت تأثیر معماری محلی قرارگرفته است. آب‌انبارها در 
ری از امه کف قرانط آغیمی آماطق وی که ی فا 
وجود بناهای متعدد آب‌انباره حوض‌انبار قنات و بند در خراسان, 
دلیلی بر اهمیت فراوان آب در میان اين مناطق با توجه به 
کم‌آیی در آن. بوده است. باید افزود که بناهای آب‌انبار و 
حوض‌انبار در مناطق خراسان از ساختار ویژه‌ای برخوردارند. 

فراعم شا هرگ هی آ تباب رسای اناده ات فد که 
هرکدام با ویژگی‌های خاص خود» آب‌انبار ر در برابر آثار تخریبی 
رطوبت و گذر زمان مقاوم‌تر می‌نمودند. این مصالح عبارت‌اند از 
آجر یا سنگ» شفته‌آهمک و ساروج (یارشاطره ۱۳۵۶: ۸. 
آانیا ها خرانیان کرفاطتی مافق جام و کاییاقرداراق مازت 
پلکاتن انست. که مصرف‌کننده از طریق این پلکان‌ها باه آبت 
دسترسی را داشته است (معماریان: ۱۳۹۰: ۳ این بناها زاهرو و 
راه‌پله خارجی نداشته و آب را در مخزنی پله‌پله ريخته و از کنار 


٩‏ فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه خراسان بزرگ 

با شناخت عناصر کالبدی و شناخت عملکرد ساختار معماری 
آب‌ابنارهاء این سازه‌ها در خراسان در پنج ویژگی قابلذکر است؛ 
این عناصر عبارت‌اند از مخزن» سردر راهپله» پاشیر و بادگیر. 
لبته در بعضی از اين سازه‌ها پاشیر به‌کار نرفته که این نوع را 
حوض‌انبار معرفی می‌کنند. تعدادی از آب‌انبارها نیز وجود دارند 
که فاقد بادگیر بوده و در قسمت پوشش بالای مخزن. منفذ و 
هواکشی جهت تهویه و جلوگیری از آلودگی آب تعبیه‌شده است. 
منبع آبی. آب‌انبارها نیز از جوی یا قنات» چشمه و چاه تأمین 


وشن 


۳ اهمیت و ضرورت شکل‌گیری آب‌انبارهای موقوفی در 
ایران 

بخش عمده‌ای از بناهای مذهبی و هنری به‌خصوص در جهان 
اسلام» پیوند عمیق و محکمی با سنت وقف داشته است. نهاد 
وقف ريشه در عقاید دینی مردم دارد و در میان پیروان همه 
ادیان امری پسندیده و شایسته محسوب می‌گردد. یکی از 
کارکردهای وقف در جامعه اسلامی از گذشته دور تاکنون» 
کارکرد وقف در مرمت و نگهداری بناهای تاریخی مذهبی و 
عام‌المنفعه است. ابعاد نگهداشت بناهای با ارزش تاریخی در 
جوامع اسلامی» بسیار گسترده است (شهابی» ۱۳۴۲: ۱۰). ساختار 
بود که توسط اغنیا و افرادی که دارای مکنت مالی بودنده صورت 
می‌گرفت. آب‌انبارها توسط اهالی هر محلی اداره می‌شدند و از 
کسی مبلغی برای استفاده از آن گرفته نمی‌شد (عطارهاه ۱۳۸۴: 
۷ در این زمینه بررسی کتیبه‌ها در سردر آب‌انبارها ازنظر 
شناخت فرهنگ مردم و باورهای مذهبی آنان از اهمیت خاصی 
برخوردار است. در اين کتیبه‌ها تاریخ بنای آب‌انبار به شعر سروده 
شده و در بسیاری از آن‌ها به امام حسین (ع) و صحرای کربلا 
در برابر سردر آب‌انبارها با توجه به محل این بناه سعی بر 
بوده تا فضای باز و مناسبی وجود داشته باشد تا بر جلوه و شکوه 
سردر بیفزاید و ازاین‌رو آب‌انبارهای هر محله که اغلب در کنار 
مسجد (قلب محله) و در کنار میدان‌ها بریا می‌شد (کیانی» ۱۳۸۷: 


مردم و مرکز تحولات اجتماعی و سیاسی جامعه بوده اما نباید 
این نکته را نادیده گرفت که بسیاری از این بناها در کنار منابع 
آبی ازجمله آب‌انبارها شکل گرفته‌اند. آب‌انبارها بعد از ساخت این 
مکان‌ها در کنار آن‌ها به‌وجود آمده که به سبب نیاز مبرم این 
مراکز پرجمعیت به منابع آبی بوده است. بسیاری از آب‌انبارها به 
سبب هنر تزیین نمای خارجی آن‌ها به خصوص سردر ورودی و 
انتخاب اشعار یا عبارات جالب برای کتیبه بالای سردره همگی 
نشان‌دهنده آن است که اين بناها با ویژگی‌ها و روحیات ساکنان 
پیرامون خود ارتباط نزدیک و مستحکمی داشته‌اند. درنهایت باید 
اذعان داشت که منابع آبی به‌ویژه آب‌انبارها نقش بسزایی در 
تحولات اجتماعی و سیاسی جوامع دوره اسلامی داشته است. 


ویژگی‌های جغرافیایی و اقلیمی هر فردوس 

شهرستان فردوس تا سال ۱۳۰۸ با عنوان تون یادشده و 

پس‌زاین زمان, با نام فردوس تغییر یافت. این شهرستان در 
شمال‌غربی استان خراسان جنوبی و در طول ۵۸ درجه و ٩‏ دقیقه 
هرن فان ۳۳۰ درمه واقم ققم آیبه نیقی نات 
شمال با شهرستان بردسکن (بحستان» از شرق با شهرستان 
گناباده از جنوب با شهرستان سرایان و از غرب به شهرستان 
طبس و بشرویه محدود می‌شود. مساحت شهرستان ۵۶/۵۱۰۰ 
کیلومترمربع و ارتفاع آن از سطح درا ۱۲۹۳ متر است. این 
شهرستان در فاصله ۱۹۷ کیلومتری بیرجند (مرکز استان) قرار 
دارد (تصویر ۱) این شهر با توجه به موقعیت جغرافیایی و عدم 
وجود توده‌های مرطوب و کوهستان‌های مناسب و به علت 
مجاورت با دو کویر مرکزی و نمک دارای آب‌وهوای صحرایی 
خشک و کم باران است. میانگین بارندگی در این شهرستان 

5میلی‌متر در سال و در فصل زمستان است. ازنظر درجه 
حرارت حداکثر مطلق دما در تیرماه 44.4 و حداقل دما در 

دی‌ماه 13.5 درجه سانتی‌گراد می‌رسد. این شهرستان به سبب 
واقع‌شدن در مجاورت کویر مرکزی ایران» از شرایط اقلیمی 

خشک و بیابانی برخوردار است و به دو بخش کوهستان 

(شمالی) و دشت (جنوبی) تفکیک می‌شود. با توجه به میزان کم 
بارشء درجه حرارت بالاء جنس خاک و سایر شرایط طبیعی و 
جغرافیایی در شهرستان فردوس» پوشش گیاهی از نوع استپی 
است که برحسب میزان رطوبت تغییر می‌کند. اين پوشش در 
قسمت‌های شمالی و مرتفع انبوه بوده و تبدیل به مراتع 


می‌شود. منبع تغذیه اصلی آب‌های زیرزمینی دشت فردوس 
آباراي و که له و اه کر 


شمال‌شرقی این شهر است. در این منطقه چین‌خوردگی‌های 


جهوری اذربایجان ری 


آب‌انبارهای تاریخی و کتیبه‌دار فردوس.. ۷ 


شدید مشاهده می‌گردد که متعلق به دوران چهارم زمین‌شناسی 
است (۱۷۱۷۷۷.۹1-161005.1۳). 


تصویر ۱ موقعیت فردوس در استان خراسان جنوبی 


مهم‌ترین منبع آبی منطقه مجموعه قنواتی هستند که آب بلده 
را تشکیل م‌دهتلد یه حرات می وان گفت. که انسیا حیاره: 
«نون» در طول تاریخ بسته به حیات این آب بوده است ببلده از 
کوه‌های شمال‌شرقی فردوس سرچشمه گرفته و حدود 35 
کیلومتر را طی می‌کند و باغات و زمین‌های کشاورزی باغستان» 
اسلامیه و فردوس را سیراب می‌کند (جوادی ۱۳۸۷: ۱۲۴). 
مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده برای الگوی سکونت در منطقه 
خراسان جنوبی؛ اوضاع‌واحوال طبیعی و به‌ویژه آبیاری مصنوعی 
به‌عنوان مهم‌ترین وسیله تأمین آب است. بدیهی است که 
تحولات تاربخی و شیوه خاص بهره‌وری از اراضی و نظام اداری 
جامعه ایرانی و به خصوص مسئله ارتباطات قرار داشتن در مسیر 
جاده‌های کاروان‌رو نیز بر شکل‌دادن به الگوی سکونت در اين 


ناحیه موثر بوده است (یاحقی و بوذرجمهری» ۱۳۷۴: ۱۲۲). 


۵. معرفی آب‌انبارهای فردوس 


در بررسی اخیر شهرستان فردوس. حدود ۳۷ آب‌نبار و 
حوض‌انبار شناسایی گردید که تاکنون اين سازه‌ها موردمطالعه و 
ارزیابی قرار نگرفته و تنها تعدادی در فهرست آثار ملی 
لانیف انش هی نها ریم او و 
حوض‌نبار سیدی دارای وقف‌نامه و کتیبه‌ای است که به نحوی 
پانگر مان نات این ها ااسته در آدامه وهی آین سة 


سازه معماری مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. 


۰-۱ آب‌انبار قرانی 

آب‌انبار قرائی در ناحیه شمال‌شرقی دهستان سرند در بخش 
سطح دریا قرارگرفته است. طول مختصات جنرافیایی ۶۲۷۶۷۳ 
درجه شرقی و عرض آن ۳۷۶۰۴۵۱ درجه شمالی است (تصویر 
۲/ 
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تصویر ۲ جانمایی آب‌انبار قرایی (در روستای سرند) بر پایه ترسیم ۳5 


مخزن آن دایره‌ای شکل است (تصویر ۳). فضای ورودی آن با ارتفاع ۲۵ سانتی‌متری» سطح بیرونی را به فضای پاشیر متصل 
مستطیل شکل و به ابعاد ۲۰ در ۶ متر است (تصویر ۴). ۱٩‏ پله می‌کند. منبع تأمین آب آن به‌وسیله قنات صورت می‌گیرد. 


تصویر ۳- نمای شماتیک آب‌انبار قرایی تصویر ۶ نمای شماتیک روبرو آب‌انبار قرایی 
فضای پاشیر دارای طاق گنبدی شکل است که در هر دیوار آن ‏ گنبد تعبیه‌شده است (تصویر 4۶ هواکش این آب‌انبار در قسمت 
نک طاوا با قوس حاغی صاهته حی شود تصون ۵ کنیا ای برش کیش فک زن فزار رد یگ زو رت این 
سقف مخزن آب‌انبار آجرکاری ساده‌ای دارد. ساقه این گنبد با نیز با شیوه تزیین آجرکاری فخر و مدین در بدنه این گنبد 


۳ : 4 1 ۳ سر 5 
تصویر ۵ پلکان بنا با راه دسترسی به پاشیر تصویر " مخزن آب‌انبار با سقف گنبدی و روزنه آن 


چهار تزیین فرو رفته متقارن در نمای آجری قسمت سردر بنا و 
دو تزیین مشابه در قسمت طاق داخل سردر بنا به کاررفته است. 
همچنین تزیینات آجرکاری این بناء به شیوه آجرچینی آبشاری 
است (تصویر ۷). ارتفاع سردر این سازه ۵/۵ متر است. کتیبه‌ای 


در بالای درب ورودی پله‌ها در سردر ورودی بنا و ضلع جنوب 


تصویر ۷ تزبینات آجرکاری داخل سردر آب‌انبار قرائی 
(نگارندگان» ۱۳۹۳) 
شکل لوح این کتیبه» مستطیلی طاق‌دار و در یک قاب مستطیل 
مانند قرارگرفته و خط آن نستعلیق است. متن کتیبه بدین شرح 
است: «هو الواقف. این بنیان معظم را جناب خیر الزوار کربلایی 
حسین‌علی‌خان فرائی فردوسی ولد مرحوم الّه‌قلی‌خان در قریه 
سرند بنا فرمودند که عموم مسلمین استفاده کرده و دربان بانی 
دعای خیر نمایند»» سال ساخت بنا ۱۲۴۷ قمری ذکر گردیده 
است (تصویر 6 به دلیل آنکه اين بنا را «کربلایی 
حسین‌علی‌خان قرائی» بنا نموده» آن را آب‌انبار قرائی نامیده‌اند. 
ابتدای کتیبه با «هوالواقف» یکی از اسماء خداوند شروع‌شده 
است و به معنای این است که واقف حقیقی تنها خداوند است. 
پس از آن اسم سازنده بنا کربلایی حسین علی خان قرائی 


آب‌انبارهای تاریخی و کتیبه‌دار فردوس.. ۷۹ 
غربی آن قرار دارد (تصویر ۸). قوس‌های تیزه‌دار در سردر 
ورودی» درب ورودی» سقف پله‌ها و طاق‌نماهای اطراف پاشیر 
مشاهده می‌شود. ابعاد آجرهای به کاررفته در این بنا ۵< ۲۰۶۲۰ 


سانتی‌متر است. 


ِِ 
تصویر ۸ سردر بزرگ آب‌انبار قرایی و محل قرارگیری کتیبه 
(نگارندگان» ۱۳۹۳) 

بوده است و به نظر می‌رسد ایشان این بنا را برای زایرانی که در 
مسیر شرق بوده» وقف نموده انشا با توجه به شواهد موجود و 
تاریخ ساخت بناء به‌احتمال‌قوی این اثر متعلق به دوران قاجار 
تقارون شرقی- غربی برپا گردیده است. تزیینات آجری در 
قسمت‌های مختلف این بنا مشاهده می‌شود. این اثر فاقد 
یافته‌های فرهنگی منقول از قبیل سفال است. در حال حاضر این 
آب‌انبار فعال بوده و برای آبیاری زمین‌های کشاورزی پیرامون 
آن مورد مصرف قرار می‌گیرد. 


تصویر ٩‏ کتیبه سردر بنای آب‌انبار قرائی 
(نگارندگان» ۱۳۹۳۲) 
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۵-۲ آب‌انبارهای خانکوک انم فا یی انا ساسا 2۳ 


متری از سطح دریا قرار دارد (تصویر ۱۰). 


تصویر ٩‏ نمای جنوبی آب‌انبارهای خانکوک 
(نکارندگان» ۱۳۹۲) 


مختصات طول جغرافیایی این سازه در ۶۰۲۲۲۶ درجه شرقی و مسکونی اهالی روستا و از شمال زمین‌های کشاورزی و جوی 
عرش ۲۷۶۶۲۱۷ جه قمالی ات این ماع شم شمان ان خروم گرد وهای رمع شش 


زوا خاکرک و خر فاسله ۵ کیارموی رب فردوس ار اه رآ ان مهد 


7۳9 م۳ ۸ 7 ی 2 ۱ 
تصویر ۱۱ جانمایی آب‌انبارهای خانکوک بر پایه ترسیم ۳5 


مخزن این آب‌انبان دایره‌ای شکل است. فضای ورودی مستطیل 
شکل و یا ابماد ۱۲در ۶متر است (تصویر ۱۷).پلان کلی 
مجموعه نیز در تصویر شماره ۱۳ قابل‌مشاهده است. 


۱ 


۱ 9 و0۱ 
۱ 


تصویر ۱۲ مقطع یکی از آب‌انبارهای خانکوک 
(آرشیو میراث فرهنگی بیرجند» ۱۳۹۱) 
ارتفاع سر در آن نیز ۶ متر است. اين بنا دارای پوشش جناقی 
شکل و از آجر و ساروج ساخته‌شده است. دو تزیین فرو رفته 
آجری در دیواره بیرونی سردر بنا و دو تزیین دیگر در قسمت 


4 74 
تصویر ۱ سردر آب‌نبار خانکوک 
(نگارندگان؛ ۱۳۹۲) 


معماری این بنا حاصل تحربه قرن‌ها معماری اصیل ایرانی است 
که در قامت اين آب‌انبارها جلوه نموده است. با توجه به اینکه 
در حفظ و نگهداری این بناها بسیار کوشا بوده‌اند. این عوامل 
برخوردار باشد و آسیب‌های واردشده تنها در قسمت‌های اندکی 
از گنبدها و ریختن اندود گلی بعضی قسمت‌های دیوارهابه 
چشم می‌خورد. از اطراف این اثر هیچ گونه داده فرهنگی منقول 
از قبیل سفال یافت نگردید. یکی از آبانبارهای خانکوک دارای 
کتیبه است. شکل این لوح سنگی به‌صورت مستطیلی است که 
در قسمت فوقانی» مثلثی شکل است. این کتیبه به خط نستعلیق 
نوشته‌شده و روش اجرای نگارش آن به‌صورت حکاکی است. 
موضوع متن آن بدین شرح است (تصویر ۱۶): «امام محمدباقر 


۱۱۱ 
1 
07 
ای 
3 


آب‌انبارهای تاریخی و کتیبه‌دار فردوس.. "۳ 


۱ 


سم 
ب‌ 


در وه 


تصویر ۱۳ پلان مجموعه آبانبارهای خانکوک 
(آرشیو میراث فرهنگی بیرجند. ۱۳۹۱) 
داخل طاقی شکل قرار دارد (تصویر ۱۴). شیوه تزیین نمای سر 
در آن به شیوه آجرکاری خفته راسته (آبشاری) است (تصویر 
۵ 


تصویر ۱۵ تزیینات آجرکاری سردر آب‌انبار 
کتیبه‌دار خانکوک 
(نگارندگان» ۱۳۹۲) 


العلوم فرمود؛ من سقی موّمناً من ظلما سقاه الثه من الرحیسق 
المختوم وقف است بر عموم مسلمین سپاه تشنگان کربلا 
بیاشامد و خدابخش پسر نوروزعلی را به دعای خیر شاد 
فرمایند.۱۳۷۴ هجری قمری». این وقف‌نامه در ابتدا با حدیثی از 
امام باقر (ع) شروع‌شده است (هرکس موّمن تشنه‌ای را سیراب 
نماید» خداوند در قیامت به او شراب ناب بهشت می‌نوشاند). در 
ادامه متن به شخصی با نام خدابخش اشاره رفته که فرزند 
نوروزعلی است و این بنا را وقف عموم مسلمین بهویژه یاران 
تشنه‌لب امام حسین (ع) کرده است. این مجموعه بنا متعلق به 
اواخر دوره قاجار است. در حال حاضر این آب‌انبارها فعال هستند. 
آب این آب‌انبار با استفاده از قنات تأمین می‌شود و برای آبیاری 


زمین‌های کشاورزی مورداستفاده قرار می‌گیرد. 
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تصویر ۱٩‏ کتیبه سردر آب‌انبار خانکوک 
(نگارندگان» ۱۳۹۳) 


۰-۳ حوض‌نبار سیدی 

این اثر در شهر قدیم «تون» در جنوب‌غربی محله سادات» 
نزدیک دروازه طبس و بر سر راه کاروانی خراسان به عراق در 
بخش مرکزی فردوس واقع بوده است. اين سازه هم‌اکنون به 
دلیل تخلیه شهر قدیم «نون» و متروک شدن بناها در میان 


باغات و زمین‌های کشاورزی قرار دارد. در مقابل بنا جوی آبی در 
یاه انش ق بای آسا ازع یکی قراس تاو 
ارتفاع ۱۲۷۹ متری از سطح دریا واقع شده است. مختصات طول 
جغرافیایی آن ۶۰۶۷۷۰ درجه شرقی و عرض ۳۷۶۳۰۷۶ درجه 
شمالی است (تصویر ۱۷). 


تصویر ۱۷ جانمایی حوض‌انبار سیدی (درون شهر فردوس)؛ بر پایه ترسیم ۳5:) 
(نکارندگان» ۱۳۹۲) 


مخزن ذخیره آب این حوض‌انبار به شکل مستطیل بوده و به 


ابعاد ۷/۶ در ۵/۷۰ متر است که پلان آن در تصاویر ۱٩‏ و ۲۰ 


مشاهده می‌شود. 


تصویر ۱۸ پلان نمای بالای حوض‌انبارسیدی 
(غلامی اسفهرود» ۱۳۸۳) 


سردر ورودی آن با ارتفاع ۷ متر دارای پوششی با طاقی جناغی 
ات که زا مضالع خر غ ساروه ساهشته ابیت ی فزییگ 
فرورفته آجری متقارن در نمای بیرونی آن مشاهده می‌شود 
(تصویر ۱). راه دسترسی به مخزن و محل برداشت آب با ۱۷ 
پله امکان‌پذیر است. پلکان بنا یک متر جلوتر از سردر ورودی 
شروع‌شده و برخلاف سایر حوض‌ها فاقد پوشش جداگانه است. 
فقط شش پله منتهی به مخزن دارای درگاهی است که از کف 


حوض‌انبارسیدی 
(عکس از نگارندگان) 


پوشش و بدنه گنبدی مخزن حوض‌انبار دارای دریچه‌هایی است 
که برای جلوگیری از آلوده شدن آب» تعبیه‌شده است. تزیینات 
آجرکاری آن نیز از نکات قابل‌توجه این بنا است. این تزیینات 
به‌صورت خفته راسته در بالای سقف و نمای طاق ورودی 
اجراشده است (تصویر ۲۱). 


|] 


و و_و_و و 


تصویر ۱۹ برش مقطعی از پلان حوض‌انبارسیدی 
(غلامی اسفهرود» ۱۳۸۳) 


پله رفیع می‌نماید و اين درگاه دارای دو تویزه آجری است که 
بین آن با آجر و به‌صورت طاق‌آهنگ پوشش داده‌شده‌اند. 
سکوهای دو طرف پله هم‌سطح کف خارج بوده و وجود پله‌ها در 
وسط ورودی آن‌ها ر مشخص می‌کند. در دیوار مقابل ورودی 
مخزن دریچه‌ای تعبیه شده که به فضای بیرون راه داشته و مانع 
از آلودگی آب می‌گردد. چنین دریچه‌ای در ضلع شرقی مخزن 
نیز وجود دارد که درگاه آن بسته‌شده است (تصویر ۲۰). 


تصویر ۲۰ طاق رومی بر قسمت ورودی و سکوهای 
پلکان این بنا 


(غلامی اسفهر ود ۳۸۳ ۱( 
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تصویر ۲۱ تزیینات خفته راسته آجری در زیر طاق این بنا 
(غلامی اسفهرود. ۱۳۸۳) 


حوض سیدی از قدیمی‌ترین حوض‌نبارهای استان خراسان 
خلوی سسوم شوک آین بحوضی را کفتهای پمال عفز 
هجری قمری است که در حاضر در جای اصلی خود قرار ندارد. 
مسجدی به همین نام در کنار حوض‌آنبار قرار دارد که احتمالا 
تاریخ ساخت آن نیز متعلق به همین زمان باشد. ایوان حوض در 
زلزله سال ۱۳۴۷ تا حد زیادی آسیب دید که در اقدامات مرمتی 
سال ۱۳۸۵ مرمت گردید. این اثر با شماره ۱۱۹۹۱ در فهرست 
آثار ملی کشور به ثبت رسیده است. 

حوض سیدی فاقد داده‌های فرهنگی منقول از قبیل سفال است. 
عمده تزیینات بنا بر اساس کتب تاریخی کتیبه و تزیینات 
گچبری با طرح‌های اسلیمی بوده که متأسفانه به‌طورکلی 
تخریب‌شده است. با توجه به کتیبه بناء حوض‌انبار مذکور متعلق 
به دوران تیموری و سال ۸٩۰‏ هجری است. اين کتیبه در داخل 
دو قاب مربع و مستطیل شکل قرار داشته است. متن کتیبه بدین 
شرع اببعه فاتقاق افتاد این حوض پاک در تاریخ ماه رجب سال 
۰ هجری قمری در زمان شاه اسلام سلطان بهادرخان به 
سعی سید بن طاهر بن یحیی و وقف گردید مقدار پنج فنجان 
آب از کاریز بلاه تون اللهم اغفر غفران الخیرات». اکثر سیاحان 
و مورخان که در گذشته از آن حدود گذشته‌اند در مورد حوض 
مطلبی نوشته‌اند. این کتیبه نشان می‌دهد که سنت وقف آب بلده 
برای حوض‌ها و آب‌انبارهای تون پیش از عصر صفویان هم 
مرسوم بوده است (یاحقی و بوذرجمهری» ۱۳۷۴: ۷۰ در متن 
ای وقشنابه تام ادقاه وف و مین آنتم قخصی, وف کف 
ذگرشنده اما اشاره‌ای به واقعه کربلا نشده: است. همچتین. آب 
مورداستفاده برای این آب‌انبار همان قنات بلده بوده است. 


نتیجه گیری 

- با توجه به مطالعات صورت گرفته بر روی این سه آب‌انبار 
مقشمن گیل کضیاکی از ماه توش شاخ تفه 
آن‌ها فاقد بادگیر هستند. بدین دلیل با ایجاد چندین روزنه» عمل 
تهویه هوا بر روی گنبد آن‌ها صورت می‌گرفت. آب این مخازن 
از آب قنات تأمین می‌شود و در حال حاضر نیز برای مصارف 
کشاورزی مورداستفاده قرار می‌گیرند. از نکات قابل‌توجه دیگر 
اینکه, با وجود استفاده از مصالح و کاربری یکسان این سازه‌هاء 
دارای پلان‌های متنوع هستند که اين خود بیانگر وجود معماران 
لاه ریات فوزان اسلا بوفه اه منم آباتارهای 
قرائی و خانکوک دایره‌ای شکل و مخزن آبی آبانبار سیدی به 
شکل مستطیل است. هرسه بنا دارای گنبد با تهویه» سردری با 
طاق‌نما و قوس جناغی و تزیین آجرکاری به شیوه آجرچینی 
خفته- راسته (آبشاری) است. این سه بنا جزء آب‌انبارهای 
عمومی محسوب می‌شوند که سازندگان آن‌ها اعیان یا مردان 
نیکوکار محلی بوده‌اند و هزینه ساخت بنا را از ببت‌المال یا از 
اموال خویش می‌پرداخته‌اند. در منطقه فردوس سنت وقف تنپا 
شامل قرون متأخر نیست بلکه شواهد بیانگر آن است که از 
قرن‌ها پیش این سنت رایج بوده است. مقایسه وقفنامه حوض 
انبار سیدی که در قرن نهم نگاشته شده است با وقف‌نامه‌های 
قرائی و خانکوک که مختص به قرون متأخر است فضای 
سیاسی اجتماعی این دوره‌ها را تا حدودی تبیین می‌گردد. در 
متسه سشی از اسا که تام ریا ار خرن 
تک کته امه گر تضای ماس آی‌مام انس با 


در وقف‌نامه‌های قراتی و خانکوک اشاره‌ای به نام حاکم نشده و 
نشانگر آزادی عمل خیرین بوده است. همچنین در کتیبه سیدی 
برخلاف وقف‌نامه‌های قرائی و خانکوک اشاره‌ای به واقعه کربلا 
نرفته است. به‌احتمال که در آن دوره, در اين مکان تفکر شیعی 
به‌صورت گسترده وجود نداشته است. فراوانی اين سازه‌ها در این 
منطقه نشان از اهمیت استفاده درست از آب در طول دوران 
مختلف بوده و مردمان این دیار برای جلوگیری از مصرف 
بی‌رویه و نیز ذخیره آب موردنیاز خود در این مناطق کم آب 
اقدام به ایجاد آب‌انبار و حوض‌انبار نموده‌اند. اهمیت استفاده از 


این آب‌انبارها وقتی روشن می‌شود که بدانیم حتی در همین 


کتابنامه 


زمان حاضر نیز این سازه‌ها در شهرهای این منطقه مورداستفاده 
قرار می‌گیرند و مردم برای آب آشامیدنی خود و یا برخی مصارف 
کشاورزی هنوز آزاین‌روش بهره می‌گيرند. کاربرد فراوان این 
سازه‌ها در مصارفی مانند کشاورزی و نیز وقف این آثار در طول 
قرن‌هاء اهمیت این بناها را بیش‌آزپیش بیان می‌نماید. با توجه به 
اف دم نف رم شرایبام به سای مر کی انم 
عراق واقع گردیده و در سر راه کاروانیان قرار داشته. ضرورت 
ماخ کرو تیار بای شام مر ششهی ارات 
فردوس ایجاب می‌سازد. اين امر در دوره صفوی نمود بیشتری 
یافته و در دوره قاجار نیز تداوم می‌یابد. 
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